ROCH RZEPECKI 


oficyalista c. k. uprzyw. Młynów parowych w Podgórzu, 


przeżywszy lat 48, po długićj a dolegliwej chorobie, dnia 7 Października 1876 r. 
opatrzony SS. Sakramentami Bogu ducha oddał. 


W smutku pozostałe dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek dnia 9 Października o godzinie 3, z domu pod L. 96 
wprost na Cmentarz Podgórski. 


